= 
ANTONI ŁĄCKI 


wiasciciel dóbr Janowiczki, 
pow. Miechowskiego, 


przeżywszy lat 74, po krótkiej a ciężkiej 


chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 


zmarł dnia 9. Sierpnia 1901 r. 
Pochowanie zwłok na cmentarzu parafialnym 


w Racławicach odbędzie się w dniu 11 b. m. 


o godzinie 11 przed południem. 


Pogrążona w smutku rodzina zawiadamia 
o tem Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 
i prosi o westchnienie do Boga. 


BRUK W ATHREDATEBO W MRA 


